ISTAW BIENIEK 


ppor. W. P. 


zmarł śmiercią tragiczną przeżywszy lat 37, dnia 26 stycznia 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16, nastąpi we wtorek dnia 
29 bm. o godzinie 15, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


zona i rodzina. 
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